
515 KHz 
162C KHz 


600 KHz 
1500 KHz 


Tramile 1 spira accoppiala 
lascamcnte al nueleo d’antenna 


TABELLA Dl TARATURA 

RE60LAZIONE PER LA UASSIMA USCtTA SENSIBILITY 
L 7 - L 8 - L 9 - L 11 ~ 900 ,xV/m 



C 2 


L 4 
C 4 


80 uV/rr 



















